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ALLOCCEIIO BACCHINI - Mod. 962 IMF. Apparccchio a modulazione di 
una OM, due OC e una UC a FM. Modiia frequenza AM a 465 ke/a, « FM a 


aropiezu e di frequent*, con quattro Ramme di rieezione, 
10,7 Me/a. Potenza d'uscila 4,5 watt, pot aaaorbita 60 VA. 





















































































































































































































